|| 
NOSAL Bij 


s 
| a 
s 


L 


i loz STANISLAW STAHL | 


"I 


dyrektor Zakładu Czyszczenia miasta Krakowa 


przeżywszy lat 49, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 22-go czerwca 1955 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 24 b. m. o godzinie 6 popołudniu, na który to smutny obrzed stroskana żona 
i synowie zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 26-go b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Franciszkanów 
w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. 
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A ‘CONCORDIA: 
—— JANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szezepanski 2. Telefon 103-31. 


